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— WHOLESALE PRICE LIST — 


Fall, 1942 — Spring, 1943 
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Everg reens 
Hardy Sh rubs 


Perennial Plants 


Ornamental Trees 
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Announcement 


- Our Nursery is located one mile west of Perry 
five miles east of Painesville, on Route U. S. 20. 
We make shipments at Perry over the New York 
Central, Nickel Plate Railroads and by Motor Ex- 
press Company. 


We have been in business at this location for 
fifty years. We are always glad to welcome visitors 
to inspect our nursery and storage buildings. 


TERMS AND CONDITIONS OF SALE: All 
stock listed in this catalog is subject to an addi- 
tional charge for boxing; all shipments except car 
lots will be charged for at cost, car lot shipments 
packed free. Standard boxing charges listed on 
the inside back cover of this catalog. 


Our terms are net cash unless otherwise agreed 
upon. All stock is well graded and carefully 
packed. No claim for rejections will be allowed 
unless made within five days after arrival of goods. 
All prices are f. 0. b. our shipping point and goods 
arriving in poor condition should be taken up with 
the Railroad agent at the aba Rel point and details 
noted on ane freight bill. 


While we hold ourselves in readiness to replace 
all trees, etc., that may prove untrue to label, free 
of charge, or refund the amount paid, it is mutually 
understood and agreed to between the purchaser 
and ourselves, that our guarantee of genuineness 
shall in no case make us liable for any sum greater 
than that originally received for said trees, etc., 
that prove untrue. | 


Five plants will be furnished at the 10 rate, 
25 at the 100 rate and 250 at the 1000 rate. 
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Deciduous Trees 


ACER The Maple 
—dasycarpum Silver Maple 


Each 
oe Gar Oe | $ .65 
Dame tOoL Onl ten cn eee. See .90 
Syeeane Calipers |... 2 ....i)-.-% 1.25 
11% in. se) orev Les «5th ad | G75 
2 ine eee re wee, w Zend 
2 in. vd a SR AER 5 Be OS 3.00 
o.. pine oF es kOe «ee 4.00 
4 in. eM. Oe. EE Sak 5.00 
5) gine te Gi eee: 6.00 
—dasycarpum Wieri Cut Leaf Maple 
ee Oe OM ieee a ek. tes ist 
thy 1 Ce 6c: qaPiae ea a 90 
RMR ONE, LOMMEL LN Re ov Ass Ag: 008 ts a 1.50 
144)'to. 1% in. caliper ..:..... 2.00 
£469ton 2-2. in. Cae? > 2:50 
—atropurpurea Japan Red Maple 
oi Gisy A dk aS 3.50 
GRLOSS 7 Ue, i eka 4.50 
aeioeo vit em ee §,.... gress. « 5.50 
—ginnala Amur Maple 
Je AGS Std. Ret ee 39 
ei ha) CGA 9S CAS a 50 
See 0G tee ns roe «1M. 3 .60 
a tee) (nl hae 1 OE re ee .90 
—Platanoides Norway Maple 
3) LES, ofl > i gy ee 1.50 
TG) US se er Deas 
134510.) 122 insealiperiiany . «iii: An #5) 
ees Say 9 ES 1a es S20 
Peep ye sith re Se 4.00 
Bem me Ome IN. 8 5.00 
Peete ein, AP NY Et. 7.00 
Qeeetoeeee in. LS. 10.00 
FE LOMME OMIT og ee se sk: 12.00 
—rubrum Red Maple 
ch yp owl hae) See A 1.00 
ECG Mee itoee, <8 Gt. .  S 25 
Ret OME Matto Fo... ee 1.50 
Rea Cee ite os eee 2.00 
144%to. 142 in. caliper’ .:'.:.°. pt 


PURO ME CeRPIN A 6 wa ee 3.50 


5 each 25 ea 
$ .60 $ .50 
O18 elo 
1.10 1.00 
1.50 1.40 
2.00 1.90 
2.007 2.20 
3.20 @.00 
4.25 4.00 
5.75 5.50 
60 # .50 
eo] Lieetee ag fs 
1.25 1.00 
#505 1.25 
2.00 
pa ds" .20 
.40 30 
50  .45 
0 83.75 
12357 2 1525 
2.002) tin 
2:50:e-2:.29 
3.00 2.65 
Blan o.00 
4.75 4.50 
6.50 6.00 
9.00 8.00 
11.00 
.85 .80 
1.00 .90 
L2he 115 
1.90 
2.50 


3.25 
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ACER Continued 


—schwedleri Red Leaf Norway Maple 


Each 5 each 25 ea 


Gin to..° 8) | (i taeeee ee ee ee 2.50 
Se ato. 10. citer eee 3.00 
1% to 1% in. caliper ........ 4.00 
1 /SRL Ome 2°” Gt) ee oe 5.00 
—saccharum Sugar Maple 
Sito OGG ek. eae 225 
144%t0'/142'in. caliper ......... 3.00 
By OMUO SES, cw lYlce nc hate ks 3.50 
COU 2, 0/2 10) ee ee ee 4.50 
ZO ULOMPOuetINs obi 0 tei See 6.00 
Se COME 4 weet IN) 3 © cee 5 “mk tae eae 8.00 
AD RMCOULO @ RSID). dati © ees rete S 10.00 
AILANTHUS 
—glandulosa Tree of Heaven 
Ge DE 8 alts = ote 1.75 
8 ptoelO” ft... aaa Sai ete 2.00 
2atoe 2 in. caliper .ia7-. ft 2.50 
2 ORO ae 24/2011 es, a eee ee 3.50 
22510 ge Often Ll) eel ee ere 4.00 
Ogee LO 4 eee ll ee ae: foes ee 5.00 
AESCULUS 
—glabra Ohio Buckeye 
SitOs4 Siti ee et ee A oa. 1.00 
ALTOS LIUP 4th ee meee ee 125 
AMYGDALUS 
—persica Red Fl. Peach 
ZetOroel teres Eee ee no, Maa .30 
SetO LSet tm eee re ee .40 
APO aD a LC Want his eee er eee 50 
ARALIA 
—spinosa Devil’s Walkingstick 
Grmto, © Seite eee oe eee .80 
Begmtoe 0» eit. ee Sele ee .90 
1 VomLOwe 2 in) CAlLlIDCl ees ta 1.00 
2 DLO Be 20/21) 10 es eed eee ee ae 25 
BETULA 
—lacinata Cut-leaf Weeping Birch 
AMBLORL Oo 9 Tht for es eee ee .80 
Delo 2” 6 eit eos to = eee eee 1.10 
6 EO. 8 ett ae as ae 1.50 
Bets 10 sacit oe ee ee 2.50 
1Vanto, “12 in: caliper, 2-329) 3.00 
99 


1 oetOur 2 ein: 


2.25 
2.75 


Nach lant ae 
SouNsoNS 
Sacer one 


1.75 
2.29 
3.25 
3.75 


.90 
1.00 


29 
30 
45 


.70 
.80 


1.00 


.70 
1.00 
1.35 
2.29 
2.75 
3.75 


2.00 
2.50 


1.50 


.20 
28 
40 


65 
85 


65 


1.25 
2.00 
2.50 
3.50 
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Each 
CATALPA 
—bugnonioides Umbrella Tree 
1 yr. heads, 5 to 6 ft. stems.... .90 
2 yr. heads, 5 to 6 ft. stems.... 1.25 
CLADRASTIS 
—lutea Yellow-wood 
2 TO coe t pe OCc beer ere. me 1.50 
BE ke UP dhe dettded 4 4 J eee 2.00 
CORNUS 
—florida White Flowering Dogwood 
2 toa-3:fti eeu. nee. .80 
3) ton6 4 ttre tetera Parr beet, 1.00 
A too te boc Dae eee ee 2.00 
DSTO, Oni te DOO ee ee 3.00 
Glo @ Ott Le be Bee ee 5.00 
SStoeLOsit: B&B Be Net OP eh 8.00 
—rubra Red Flowering Dogwood 
26tOsSelt: Ween Pewee fe: 25 
3. tOn4:. ft. 5 een ee ae, BR 2.00 
49tGro tits B&B enea oe ee e 3.50 
011076 ft; B&cB Fee ee. os. 4.50 
Gitors Hite B&cBis. see Ee. 6.00 
CRATEAGUS 
—cordata Washington Thorn 
SECO Bake Creer i eee eae ae 1.35 
AstOm Obl toes ee ee ees ikea us} 
Oko. OLity pees fc ee ee 2.00 
GsiOm CEit ieee. c ee er ae 2325 
Shtore OFCte cee ns Oe 2.50 
TOS hOeat 221 eee eee aee neh ae Be. 21D 
—oxyacanthus English Hawthorn 
BE es CRW, oe oe i ee 1.00 
45fovoitt. 2.005) ee. Doe. . 125 
D ALO Oil toler ree es OR hes So 1.50 
GRLODO Site wee ee ifs) 
—oxyacanthus pauli Paul’s Scarlet Thorn 
Sito Gelteet Bee. SHeyoC. . .etet 2.00 
GRLOMO LL Set tees ec N i  iuk a 2 U 
FRAXINUS 
—Americana White Ash 
GatOw Grlta ea ated.) .Srevisl Be .90 
GalOm] UnLtaee etree 6 oan? hse 125 


Sntoe 4 ils Calipers. 2: 22 sates 4.00 


.3 


5 each 25 ea 


80 
1.10 


.65 
85 
1.85 
2.85 
4.50 
7.50 


LeLO 
1.75 
3.29 


1.50 
1.75 
2.00 
2.29 


89 
1.10 
1.35 
1.60 


1.75 
2.29 


.80 
110 


1D 
1.00 


.00 


1.75 
2.75 
4.00 
6.50 


1.50 
3.00 


1.25 
1.50 
1.75 
2.00 


£15 
1.00 
1.25 
1.50 


1.50 
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GINKO 


—biloba Maidenhair tree 


Each S5each 25 ea 


4°to'l5 ft. .2eeee. 2F @ OF. 4258: 1.50 
Oton6 ft... anee 3T 8 or. 4. 25s EM is 
6 togs, {t::. ae. RAR 
KOELREUTERIA 
—paniculata Golden Rain Tree 
DetowO It eee). Skee. eee EP seo 
FCOB Os Lise et eo eh ee ts 1275 
LIQUIDAMBAR 
—styraciflua Sweet Gum 
rH 66 Es Ph a Me Rae RD pe ee eR TS ook 1.00 
DT LOL OE Gea cia eke wae eee 1.50 
LIRIODENDRON 
—tulipifera Tulip Tree 
5 eto. Ose Loe eo eee 1-10 
6 Wuto~ Deestt eer. ee ere 1.50 
B,Hato- lO seaitirea- 1 eee oat 1.85 
112300" 42 In. caliper ses4. s 2.75 
2 to 2% in. 72 (eee: ca 3.00 
212M OS eee) ee re 3.50 
On it0 2 4 ee in) ea ee 4.50 
MAGNOLIA 
—acuminata Cucumber Tree 
4 COTO LLL one re eee 1,25 
SPSS t0 76.2 ft eee eee 1.50 
6RetoT8 Att. oe ee ees eee 2.00 
ItAStolterin: calipers, 2 eee 3.50 
MALUS 
—arnoldiana Arnold Crab 
3 1OtA eT eee .80 
Ast055. Tt eee ee eee 1.00 
5 -tonGrithaks 25 Sree aie < 1.25 
—aldenhamensis Double Red Crab 
3° toma oi tee ee ee ane .80 
42TG Oi tee ee 1.00 
DT TOROS Ce cae Oe ee, eat i Wy AS) 
Gitoc Gril. es 2 te ee 1.50 


—atropurpurea Rivers Crab 


SLO AS There hia a Aa ee ee .80 
AETOEO cL eee Sete ee eae he A 1.00 


1.35 
1.60 
2.00 


1.10 


89 
1.35 


ONINUBDWO 
OUMNOUNS 


1.00 
1.25 


70 
1.10 


.70 
.80 
1.10 
1.35 


.70 
.80 


1.25 
1.50 


.90 
1.25 
1.50 


90 
1.15 
1.60 


60 
1.00 


.60 


1.00 
1.25 


.60 
79 
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MALUS Continued 
—coronaria Wild Sweet Crab 


SatOnO ito oR ion eee oe ee .90 

DOM S UaERE oe oo nn ee eee ee 115 

OM LOmiet Gi weir ee 6 os) ee 1.50 
—eleyi Red Flowering Crab 

SALOSAa Grete ke ae .80 

Se LOSOIL Comey te ee. sc ee 1.00 

De OROa Ltn eye rene ee, Tze 

GELOSGs 1 ue ats ee eae 1.50 
—floribunda Jap Flowering Crab 

B70 4ett =e = 3 bat ooh .80 

APL OVORLC Mae ee Pore e ye 1.00 

DY L056 sft Sr ree he PF seta ott 125 
—hopa Red Flowering Crab 

Beg Fo hat: a Wr Mee ye fe ok Pe OY eee ofa 

Ato go alten eee ee re ee .90 

Sato. 6 either alee gee eee. eS 

G6<tOs8: fe as severe oe 1.50 
—ioensis plena Bechtel Crab 

ZOE GRA eae) era af oa 

BELO SES Tt Ae et ete a ae 1.00 

ELO CV Ee eee gem RO Tele Be 8) To 

DELO SOE EL ees ate dae ey AEN Co et bg io 
—parkmani Parkman Crab 

Delo soul Calin wy ieee ke ae Kt .90 

SS TOMAS Lie eee oak ee oe As 

ACOs Oa LL. either ed tre ie Ree tacks 1.50 

DVtLOcO emer ea ene eee 1.75 
—sieboldi Toringo Crab 

SS ELO Wee TGs Be a OSs cones 85 

ALO me Lt ape at ie Oe ind oot 1.00 
—scheideckeri Scheidecker Crab 

LOWE Cian meer a a ol 85 

CTS ae I ia Ie orcetre onc We il deh areal 1.00 

LO MGO 1 Ce ile te. Coates toa se Werk) «> 3 72 

CELOMGE LU sere Mee ne tbh. fs 150 
—sargenti Sargent Crab 

DLO MO ee ht A yt, | ARs 85 

SeLOna at Catemeet ee Soe ere ak ule isi te oe 1.00 

BaLOMD RLU men aie: bd en eos 1.25 
—spectabilis Chinese Crab 

cet e? Cyt ny Peo Ar a eer 85 


BRCM Lire Met Ree fc VN ce aod a ov chien ins ota 1.00 


5 
5 each 25 ea 
10 .65 
1.00 .90 
35 Bp.25 
.70 .60 
.80 qe 
L110, Boag 
1.35... Lee 
.70 .60 
.80 AS 
EiLOsr1.00 
.60 .00 
.75 .65 
1.00 .90 
Lis ee 20 
.60 50 
.85 eo 
1.10 1.00 
1.60 1.50 
.70 .60 
1.00 
1.35 
1.60 
.70 .60 
.85 af (3, 
.70 .60 
a349, i. 
1.10 1.00 
LesDaei 2d 
.70 .60 
.85 io 
1.10 1.00 
.70 .60 
89 Lis, 
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MALUS Continued 
—toringoides Cutleaf Crab 


2GLO vor Lue 
3 to 4 ft. 
4 to 5 ft. 


—theifera Tea Crab 


2' Onset 
Sato 4e1t. 


MORUS 
—alba pendula Weeping Mulberry 
we yeatsneadss D1 tO .O8 te eee 


—alba tatarica Russian Mulberry 


GrLOMEGE bcc tcc ee ee 
SatOmLO Ol tree pote Ripe are ee ety: 
PLATANUS 
—orientalis European Sycamore 
Gi sto2. 8 & rita eer roe. 
Sic tO) 0 cena (ee eee ee 
Tinto 1a eith Couper. en. 
JE Ea WAD Se ibalje i BN Ee ae 
De Tee S/B IT ie Bl ene ek 
212 (Owe o ap Fill a) Gee eo 
3 ttOmes eee ln: eet ae 
4. sto). in.) “Yee pee ee 
POPULUS 
—bolleana Silver Poplar 
CROs One LU ee ee een, 
Caton. 0 te itis ee ee 
124AntOme Loin. calipers. 
1d/or TOsaN2 Se IT) ernie Oe Sree oe 
2s COT Y/2 211) ete we nye eee 
2.4/2. Omen eae LU Pace? Dee ee 
3 SOMES small te Scien oo orr kt 
—nigra italica Lombardy Poplar 
O° “LOm Oman Ue eee ete 
OF 5 LOL 0 Seal Uae eee arene 
145tOe | oni calipers eae 
Oa eeLO aed ee 1 ee ee Nee ee ee 
AUS tO OL. 71; Se eee eee 
PRUNUS 
—cistena Purple Sand Cherry 
2.5 TO Baud be eee ee ce eee 
Brto {anit 23 ee eee 


4 to 5 ft. 


Each 
5 


1.25 


89 
1.00 


1.75 


5 each 25 ea 
.70 .60 


ey ath) 
1105100 
.70 
85 
1.60 1.50 
500 = .00 
hy oy 
1.10 1.00 
1.35 1.25 
ise Ares) 
2.60 2.50 
3.75 3.50 
4.50 4.25 
59.00 5.00 
6.75 6.50 
60 .50 
(GD Bie 1-0 
LPL eel. 00 
2.29 2.00 
2.75 2.50 
3.25 3.00 
4.25 4.00 
230 30 
00 .40 
tie All) 
2.50 2.40 
,3.00 3.25 
SON 20 
45 «40 
60  .50 
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PRUNUS Continued 
Each 5 each 25 ea 
—fugenzo Double Pink Cherry 
LO a Coma e ie Oy ka ee ne at 1:25. 1810 61:00 
DELOSOR LU a oe a OO 1635 Wiee5 
OmtQmom lime e t,o  o  ae 1.755.260 Ye50 
—kwanzan Double Dark Pink Cherry 
AOU LCP ee eo cd 125° LTO. Wao 
SeLOL On Ln eget ol a 1.50" 135° “leo 
GetOs Gn tes ree eel es 75 1605 lca 
—naden Sieboldi Cherry 
DETORS 51 Uae aaede, Cae oe a SD LOmeeGOO. —.50 
SUGGS | Urn pan, So ee Ss LO0meECOe 75 
OO. Uwe ne atta etic 3 ed asd 2 Lecomee LOme 1,00 
DeLOeO ML Ca ees ot tee 8 ral TEL) Sty 6 ERA 
GeLO staal Lome ertrcen Oh ets a AS 1375 60s 1250 
—newport Purple Leaf Plum 
SEROMA te eee ee ee ed Pape) 540 
APUGRON TL Sere a Ae cd hunk POMmEROUL © .00 
BatGaoelL mere aki acade. 20 THO} 4:07) .70 
—pisssardi Purple Plum 
Bale ael Cen es EE Ms [65a 9.00.5 .40 
SELORDe Lee ee te. ees oe) i AT all) 
—triloba Double Flowering Plum 
OL LOMAE Ll eer he eo. ras Js ee 4 Ab eh 
AGIOS ONL Lamm ened tr tee Sys 440 okie) ah 
De LOm Gn temmenrrd heeft ee Oe OQREe COmere OD 
—tomentosum Nankin Cherry 
PG Fay 75 pa by ne) ort al ages ena meee, (ait 
OMLOMAL T Ula eons tw OR tt 60 -..45 #£.40 
ALCO Uae ngs WEY, OO sie OUe D0 
SY Gray aA woot en 6 oe 1200S comme O 
QUERCUS 
—palustris Pin Oak 
Gu LOME Meer LU er tan fn tees 5s 150 el co mlcco 
at hte OU) © ab ep ae ee ee ee 200H el. 8am 75 
1t45to +142 in. caliper . 7... 2. 23505.2.35 
LOC ome tl ee ad Aad 2... 08h. ke". 3.00 2.75 
Me ae yO eT tae ek are fos cs > 4.50 4.25 4.00 
OES ay Ne AEs SIR 54 A oer 5:50 5.25 5:00 
SH pa OO eS Ve ees ae 6.50 6.25 6.00 
A Vila) as soe SP 8.00 7.75 7.50 
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QUERCUS Continued 


—rubra Red Oak 


6 
8 
1%4 
142 
2 
3 
4 


SALIX 


—blanda 


6 
8 
1%4 


SORBUS 


Each 
tO; 8 “Lt eee tr oe 1.75 
TO, 10-°° SLUR eet a 2.50 
tom. liesin: caliper Sat ener 3.00 
tome | “lA 4.50 
tO 2216 “in aes Sis, .321uG 5.50 
LOE . Bile a OS 8.00 
EO OD ge Slee OO Cece ee oe 12.00 
Wisconsin Weeping Willow 
TOs eT re ee ee 85 
TOS LO EL tre ee a ee ody 
102122411 ecaliper ee 1.50 


—aucuparia European Mountain Ash 


4) 
6 
8 
1% 
12 
2 
22 


TILIA 


Oe Opies Ler ek Pete hrs 1.00 
LO Oo aL LS hrs oe 1:25. 
tOG) 0 Wiel tiger cee a 1375 
to 1% in. caliper PRs 220 
TOS ee 8 ee ea 2.75 
LO mee SE ili we a eh Serene ooo 
TO GRS (GD: © tee ee re 4.00 


—Americana American Linden 


6 
8 
1% 
2 


—cordata 


6 
8 
14% 
2 
242 


ULMUS 


—moline 


6 
8 
1% 
1% 


2 
242 
3 


TOs. 8 oo Lt ty ee ae 1.00 
TOmLO Gat tig eee ee 125 
10m 2h ail. Calipers ae 2.00 
TOs 2/2) TL eee 3.00 


Small Leaf European Linden 


10 wo eel le et ee eee 1.50 
tow Overt ae 2 ee we a ee 2.00 
(Kee PA he caliper p rae Se 3.50 
10m 228i eee ee 4.50 
10 0ST), ee eee eee 5:25 
LOS F616 Lbs ee eee 1.15 
10.10. > -Iten 3 ett eae 1.50 
to, 1427 in.- caliper — an -oue 2.00 
10¢02% eins 3 ae eee 2.75 
fOpu2 42 -InN@ 8 ec) eee ee 3.75 
to}. 3 Ns ee a ee 4.75 
40)..4> 3ins 3) aoe eee 5.25 


5 each 25 ea 


1.60 
2.35 
2.85 
4.00 
9.25 
7.75 
11.00 


70 
1.00 
1.35 


89 
1.10 
1.60 
2.10 
2.60 
3.10 
3.75 


85 


1510 
1.85 
2.75 


.60 
1.25 


75 
1.00 
1.50 
2.00 
2.50 
3.00 


1D 
1.00 
1.75 
2.50 


1.75 
3.25 
4.25 


90 
1.25 
1.75 
2.50 
3.50 
4.50 
5.00 


CHAMPION ‘NURSERIES, PERRY, OHIO 


ULMUS Continued 


Each 5each 25 ea 


—parvifolia Chinese Elm 


peeeetOuey2- In. Caliper ....2. as 3.00 275 
2yaetOsone it.) ee 4.00 3.75 
GapetOuseeine 4 575m. 5250 
—pumila Asiatic Elm 
Tay OS Le eo 1.00 .85 
SeLOT Use tin eae. oe. 1 Zhe 
1% to 142 in. caliper:........ 1.75551.60 
USE Om aree le ei eee >, BOO sea 
eMC AOE IT). hott iy PO cee ey ORE B25e 310 
See eee 1, a ae Be ey 4.00 3.75 
SemeLO Ma ee JIT re eet att D008 5.25 


—vase American Vase Shape 


GmmerOMeG ore (ete ee fo 17159 -1-00 
BeeELOM) Ome tes 0 asc 1 50e1 oD 
Liaetome) v2 in. caliper’, 2... 2.) 2. 0Ue1 Go 
eae yi bal ee on Cee ee, 275 21G0 
2 kan) PANTS Lee or Sy be BRL 
2UCBLO ome ITs ge!) es 4.75 4.60 
3. a10144e—- in: A a OS 2 a Erass Sopa t) 


Deciduous Shrubs 


ALMONDS 


—glandulosa alba plena Double white 


—sinensis Double Pink 


toe LOmeteltie eerste hs ke RA Bi foU 
ALOE or Ce ose on ak eS 45 #.40 
Sige} ON ge Wo ae ee ae eee a 50 50 
AMELANCHIER 
—canadensis Downy Shadblow 
TREE Sell eee ees ce i ee .40 Late 
2 ihe, SN on an a eS 50: - .45 
UO ST Cet a i ees eh 65 .60 
1 TSS “sh 9 8 aes ae) tee ee aa On es .O 
—batryapium Service Berry 
emt Sell ee et Eis. oc 45 .40 
aL orl Viera ft 2 ok. 3% 55 .50 


—laevis Allegheny Service Berry 


BATS BY AT toc Sc ena ee en 50 .45 
CIS Ee Sg ions se ho 5 ax ace GO) - 100 


3.00 


95 
1.25 
1.75 
2.50 
3.50 
4.50 
5.00 


29 
30 
45 


30 
.40 


65 


30 
45 


.40 
29 
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Each 
AMORPHA 
—fruticosa Indigo Bush 
2RtOwS. iti Sea wee ee p20 
S¥tomeatt.. Seen te. 635 
CMBR 55 he: ke 45 
ARONIA 
—arbutifolia Red chokeberry 
DE COae es IN Ae Sle, Lone a ee 825 
PALO WMO iL bees cn Bela a ee 30 
SEE ak) ©? Sah if el eee Reo sone 63 amie « 45 
—atropurpurea Purple Chokeberry 
LSS TOs 4 Sl Meee eee ee ee es was 
LEG MED 2 Leer aie ate ee A nae .30 
Oe LOM Lome trae eon eee 45 
—brilliantissima Brilliant Chokeberry 
LOE TOS 24 iN So Pee dk cae RE Ee .20 
Zt Ome ol Lise Ye ee 30 
Se tO mel tt 5 gered. 6 Oi tars ys a 45 
—melanocarpa Black Chokeberry 
18etor 24inet 2... er ee © eo Fl 25 
ZO LOM Sil Get tee a ae ee tates epee fad 
OSLO we 4 a brent a eee eee 45 
ARALIA 
—pentaphylla Five Leaf Aralia 
1GDtOS24- 1. os ore eee er ee .30 
Ze tOMeO ste eee a ee ee 3D 
SALOMPA SIL. Cae ee er ee ee 45 
ATO" Dat tO fie eee ore ee fo U 
AZALEA 
—mollis Chinese Azalea 
IPA aie abrpctak, 5 Ca) eer Ms oe een de 125 
LD ETOCS Sin ee en ee eA) 
1G2to:2461n ee eee roe es oe ee De PAS, 
BERBERIS 
—atropurpurea Red Leaf Barberry 
T2810 218 5in: wept eh reese crete PLO 
LOStORZA ein ees ee cre oe le a .20 
24 GTOMOU SIT eee beck oe ee ee .20 
SOFtOESOaIT acetates ne By, 


5 each 25 ea 
.20 18 
.30 PAS 
.40 0 
PAY 18 
.30 Pas) 
.40 poo 
.20 18 
.30 AS) 
.40 Boe) 
.20 18 
025! 
.40 ab: 
.20 mes) 
.30 es 
.40 4) 
5 .20 
.30 28 
008 Sw 
.45 .40 

Rath VTy 
AN AEST 

2.10 2.00 
ob3 Ip 
.16 15 
.20 18 


30 


20 
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BERBERIS Continued 


Each 
—koreana Korean Barberry 
Loe tOe 24 eee sno at oe ph) 
2. COMMS ELL Meera: ne tae i .40 
—minor Box Barberry 
Os Og aa Tieee oe ee se ee .20 
L23tOR LD Gin eee ek a ee Pe 
—thunbergi Japanese Barberry 
12 to 18 in. ... per 1000 $ 60.00 
18 to 24 in. ... per 1000 $ 80.00 
24 to 30 in. ... per 1000 $100.00 
BUDDLEIA 
—charming Pink 
Te VORA Tare ees te ek Fae oe A 20 
D2 V GAT es ee es ie hk eae ee 20 
—dubonnet Reddish purple 
li VECO eee aa ee ee a ee 25 
Ln VOOTRAR IE Deke lta A oh ten) ate 25 
—ile de France Dark purple 
Tp Years i pe lores sare kore .20 
2 VCAT II Ee eae 5 Sas ere 20 
—orchid beauty Orchid with orange eye 
LS VCO ee erat yee eee ee ane e 20 
DEV CRT ee er ee ee at 30 
CALLICARPA 
—purpurea Chinese Beauty Berry 
LSA. 24 Wi tye ee ee ee es PAs) 
2 TOP e Os tee ee ee ere ck .30 
CALYCANTHUS 
—floridus Sweet Shrub 
124 Owl 0 sin eee cee ey cig ie es AD 
133 tO 4 in Sees corte ce. .30 
CARAGANA 
—arborescens Siberian Pea Shrub 
2" t0rccl eee ON. 
3. tos AS Te eee ee ee, oO 
Ale tOsD a Lee ee ee ree acs: 45 
CEPHALANTHUS 
—occidentalis Button Bush 
1387 t0e 245 ink aa ec ee 24 
2 FtOne 3 Vit ae ee ete dade ee Be 


Fu 

5 each 25 ea 
.30 25 
BY) .30 
UB 12 
pS) 15 
a10 .08 
V2 .10 
14 ai 
Ae Ae 
a2 20 
18 ts) 
OM: .20 
.16 ale 
.20 16 
.20 ts; 
2.0 v9. 
.20 aes 
25 22 
.20 alts; 
DAS) 20 
.20 Le 
.30 5 
.40 0 
.20 18 
.30 As 
Pow .30 
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Each 
CERCIS 
—canadensis Red Bud 
2 TOMS” 7. 55.5 ee ee oD 
B TO amit. he ee een .50 
S TOSS: |. ck oe .70 
5 tOmbettee .. Sowers cet. Le .90 
GatOwoatir”.. eee re Se ev) 
CHIONANTHUS 
—virginica White Fringe 
PEUEAS Ilha eeo As Bee tc ee .40 
BeTO MOC US cP Hee Te .50 
CLETHRA 
—alnifolia Sweet Pepper Bush 
LZeL OLS bill "eat ee ee eee ite faye 
1Sstobl dein: cat eae. eee foo 
DELO MONT ee acee eeee eee ee 45 
CORYLUS 
—Americana Hazelnut 
LOS oe 1 eee ate ee ewes .35 
ZElLOme or Lire ar ee a .40 
3: tO. nea ft.c tens sles hte ye .50 
AS TOS ORL Gr a Uk eee ee .60 
—avellana Filbert 
1 Oat Oe 4ST es ne reese a sek ons .40 
2*to 23 ft. viral .4 heel, otanie .45 
SS RTOMMALRL ES os cetr eis ve ter ae ge aH 
CORNUS 
—alternifolia Pogoda Dogwood 
Di Og Oe LL ee .40 
Oe tORE ELS eo rine Wee Lt te trite eee 50 
4oLOy De TL sae eee, ie eae .60 
5-10. OS i bea een ea ely cee .70 


—elegantissima Variegated Dogwood 


EO TOMAS ALD pete note ee ern, ceil Coe 30 
DE LOMMOG LG. at tay ene ete 45 
SPLOT Ag LL. a et ee ek eee 00 


—lutea Yellow Twig 


DS LOR ce BL oi nie, eck, ig aoe 29 
Del Caae Litas Actos ta8 ae, eee 30 
a8 te tale 8 Oe Cr ere MUMS Re 2 45 


5 each 25 ea 
.30 B45) 
45 .40 
.65 .60 
.85 .80 

1108 1200 
.30 .30 
.45 .40 
DAY .20 
.30 cao 
40 ae 
.30 ade 
230 .30 
45 .40 
A5}5) .50 
.39 .30 
.40 [30 
00 45 
roe .30 
45 .40 
BD 50 
.65 .60 
.30 Pas 
.40 OP, 
.50 45 
.20 18 
.30 25 
40 36.85 
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CORNUS Continued 
—mascula Cornelian Cherry 


Each 
2410 Stl se ee ee .60 
3. TOA i Cer ee eae, 85 
SOT Ch do eh rie oe 1:25 
5 tozG its see en. fo 1.35 
G tanGutio meee re. Sk... ee 1.50 
—paniculata Gray Dogwood 
2; TOG 1 Uc ee eee eee ee ou 
St tORe si tie eee ie ee is Oe 45 
APTOS BT Coma te eg eee ees ered ie D5 
Bets G51 Lee oar eee ae ae ee .60 
G6 -tO%S ita ee ee ee ths 
—sanguinea Blood Twig 
2. TOS Al Cee es ee TE te eee ee 20 
ShtOR Sel Cee Le te ee eee oO 
ACOs ie | mee ee rt eae ec ig 2 45 
—siberica Coral Dogwood 
2 TOMS Um ete eee es, hehehe a 
3p tOs Al Rees eRe ge go ne aie: Bhai 
49105 fiaeeee ee ee oer eee 45 
—serica Silky Dogwood 
2 LOPS aL ce rene ae ene oh st 25 
Seto RA: Lie ee ee te ae pie 
45 tomb 2 Tt sae oe NG ey bd 45 
—stolonifera Red Osier 
Qe LOSS Hi bee in Sia dad way 
OvtOMAT IUD Beane eine eee ee 4a}, 
Aston Tae a ee el ee 45 
COTONEASTER 
—acutifolia Pekin C. 
2 tO. 3 i bee i ae ee eee FAG 
Sato 4 el Cen eee i ec 4 45 
—divaricata Spreading C. 
De tleol Lt Ol be ee ee pay 
Satons aac eee ee 1.50 
45TOCD ott e O Ot ane eee ee bards 
—foveolata 
DF ted el isk OLD ee ee ee 20 
Sito tie B&B ise eas Tet 
CYDONIA 
—japonica Flowering Quince 
C2 toe LG alike es ae ee te Gee 25 
1$ete24:ive oo a ee .30 


EE TOUS OS ee een, ne Wegetile 5 eee 39 


13 


5 each 25 ea 
[Og .00 


.80 
1.10 
1.15 
1.35 


.20 
30 
.40 


20 
20 
30 


19 
1.00 
1.10 
1.25 


18 
20 
30 


LG 
39 


18 
30 


18 
29 
30 


18 
.20 
20 
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Each 
DESMODIUM 
—penduliflorum Bush Clover 
3 Ont 1th: Cee ee .30 
400 Salt. eee eee ean ve. 35 
DEUTZIA 
—crenata rosea Rose Panicle D. 
DRLOMMELL. wee MER Et 8 oe ol, 5 
OU GME! USM R el Ue ete cs no oes 30 
AB TMOM TUE tc sess ern tcsl oGe tO Oo 
—gracilis Slender D. 
PORLOmLO Sites Me eee ee PAV 
Om LOMLO BLD sare hee eps en, eee .30 
LS Oma MIT fac at ek cn Og ne ate: AW 
-——gracilis rosea | 
LDBLO SLOG BIN Seeccn 4 cree vee eo .30 
LS etORl oe aie ee eet care ce ae oD 
DELOMPORL Us eons ee rot ee, ee .40 
—lemoinei Lemoine D. 
PP Rrer ah Lala 5 eee Sen eee e yaa 
TOSLOR24 in eae ee .30 
—magnifica 
ZELO COR tae eee} eae Pet ts fs. 
SLO 4 Ol Cee ee oe. Ck tae .30 
ALO UO 01 Loman nt ae meee ont Fou 
—scabra Pride of Rochester 
LOMO EL Geer ee ertee bres Cea nite os aby 
SELORGET Cpr eo ees Bee .30 
ADLOG DML Merwe eet te tote ee he tate 35 
ELAEAGNUS 
—angustifolia Russian Olive 
2 EtO ve Gi Loe ae ie hd art ere Sw 30 
BAO CA eit ee ee te is, Ge ee ee “ohh: 
ATTOSD ETC Meee Boe hh ee ges 45 
5 tOm Oe. User ee tee Cte geet .60 
GATORS ot by eee be ea et 85 
—argentea Silverberry E. 
ZatOmo pl Uae enema. en ei: 30 
Oo LOmt el Uae e Seas ker ane Caer eee oD 
ARO OL l Ce ee on ee een ree 45 
DELORO BLU meee ee ee ee reed 100 
—longipes Cherry E. 
LSEtOBZ4 SiN, 2 fh aires ae .40 
ZELOWEO ere hue fe ee ee .00 


ORLO MEL.) ts he era ee .60 


5 each 25 ea 
[20 .20 
.30 a0 
.20 18 
ao .20 
.30 OAS) 
18 16 
20 E20 
Bi PAS 
PA .20 
.30 2.0 
e3D ail) 
.20 5 
YAR .20 
P20 LS 
PAS vere 
.30 28 
20 18 
DNS oP. 
.30 28 
DAS. PAV 
.30 .28 
.40 SF. 
4515) .00 
.80 fis) 
VAS PAW) 
.30 20 
.40 a 
.50 45 
.30 .30 
45 .40 
a} 50 
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ELAEAGNUS Continued 
—umbellata Autumn E. 
Each 5each 25 ea 
2 LOO BL bane rn ee ee, ee 4 35 
Oe URES T Caper soles Sli a 00 86.45 ~=.40 
4RtOZO cI te ees om oa, oe [60 #205 we.50 
EUONYMUS 
—alatus Winged E. 
123tOm) Sein eee eee a in oe 405 ».35° Wao 
LO =tOSC24 EIN ag wren ae eae ei ok 00 86.45 ~=.40 
2210: Oe Le er) ae Ree “10. 97.G00ene.OU 
—Americana Brook E. 
LSETOe2 oe 1 eee ee ie oUt 2O 20 
22 LOR oeL Cian ee Ate ee Bi SUE ers 
SctO at tal tee eer eee 45 eet Oy ot 235 
—bungeanus Winter E. 
SElLOsa sib epee Meee ee ats 45  ~=.40 
ALTOSD 21 Uae heen. Se cS ote OUR N.4D 
—europeaus European Burning Bush 
MLO M TE Umi, SRY Seda Gk ee Cl Bi Sth 
ATLORD of tweens os fe eee (D0, 4D) .40 
—yedoensis Yeddo E. 
ZetOasel CeCe eee ne EAM os a I) 
BitOs.4 ef emis cote ee): eee eee Osea 240 
EXOCHORDA 
—grandiflora Pearl Bush 
QELOUST Ci ee ee ee ee Bey st = P4e 
SELO LAS i tia ee ee eee 45 ee 404a7 YS 
ASOD al tese hein thee Ce bee ee Geert One 40 
FORSYTHIA 
—fortunei Golden Bell 
ZELOT STi Lome ieee ee eae Seiext AN GY AL 
3etORAa tT tae meter ee eet Pea zat) hie os 
ARtOMS Site eee es Res nba fee 00, 4.45 | .40 
—intermedia JBorder F. 
2 tORa elt meet noe et eh ee elo sees) eA 
Ete tet tees oh Sores cen BLY we eal) © awa 
A-TORD tit eee abst ae ee 0 45 ~# .40 
—spectabilis Showy Border F. 
Dato ti tae eee on coe ee, ee Bi edi EPA 
SAL Lt Sa eae ks or A ee OOM OU 20 
AGLOMO. L Umer tia AS foals alte (50Foe.40° 1440 
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FORSYTHIA Continued 





Each 
—suspensa Weeping F. 
2 POOLE oe) yt ance ae .30 
3 Peete Loi a atari .35 
A iy mee cutee Ra lees aed 50 
HAMAMELIS 
—virginiana Witch Hazel 
DLO SMEEL: eee Oe aks cial eee .40 
Sheies OM Gy Oe ke ae nea ea ROR Leet 50 
Amc Le: Oe ek ee "10 
—vernalis Vernal Witch Hazel 
Ree COs SFL) os oe ree ee 40 
ZLOMOWL LA Meee ck a a ees 50 
Sk OL Clee coed ec ons ee .70 
HIBISCUS 
—syriacus Althea 
TRC. 42th tee OR res .20 
PAM ie fe Fs eae gh, ee a 2 eR ee Pag, 
Sato chi ia ee ere ee ee 3h) 
AutO me Os it ee ese fe ee: 45 


—Ardens Double violet purple 
—Amplisima Double red 

—Boul de Feu Double red 

—Bicolor Double white and pink 
—Duchess de Brabant Double red 
—Jeanne de Arc Double white 
—Lady Stanley Double white, pink eye 
—Peoniflora Double pink 

—Totus Alba Single white 


HYDRANGEA 

—arborescens grandiflora Hills of Snow 
18 ATO 82 Sein Mire ke eke ete. ce, .30 
2 tO) eo Bl Ce itech, eae oe Foo 
3 ito S4ai tee et ee ee ee 45 

—nikko blue 
LE VCAT 2 St me Oe he APS. eee 50 
DOV CAT Crete att Pel ee 9 et a 60 

—paniculata grandiflora Pee Gee 
LO? LO mee TIT Nba er eat ten Saw .30 
2 SLO GS CLC) es ens ea Fao 
SEO mee Lee ie eee 4 ee 45 


—quercifolia Oak Leaf H. 


UD ACO £4 IN ee eae ee P50 
OS TOMO SL Lee en ae oe een .60 


5 each 25 ea 
As 20 
.30 28 
.45 .40 
oO .30 
45 .40 
65 .60 
‘on .30 
45 .40 
.65 .60 
16 14 
.20 18 
.30 a0 
.40 “5h5: 
PAS .20 
.30 VAS 
.40 $43) 
45 .40 
00 50 
Pas. .20 
30 ae 
.40 ete 
45 .40 
imp Aah 
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HYDRANGEA Continued 


Each 
—Tree Form Pee Gee 
3 TOCA ET ER A Oe ees, fon ogc Vd .90 
4-10 D2. Ue eee re 6 9 aS ee 25 
HYPERICUM 
—aureum St. Johnswort 
LSS TOR Zoeller. cc ee .30 
PA KON GST Shr Le ele, ee eel oD 
ILEX 
—verticillata Winterberry 
183 tOs 24-51 Se eee rete eee ee .30 
2:3,bO TES Ak ee ee i as cnn, .40 
STO 4et tee ek ee ees 50 
KERRIA 
—Jjaponica Single Kerria 
IZStOR OR Tite ree 5,8 eee a0 
18etOs 24ers oe ey 45 
KOLKWITZIA 
—amabilis Beauty Bush 
1SatOec eines ey ee ce es .40 
ZO oat Oe ee Oe ae .50 
Sa (Omit Lees ee is ee .60 
LABURNUM 
—vulgare Golden Chain 
2stOsa site ree oe hae 1.00 
3°t6-A-ititsbew eek tees 2. Le: 25 
GatOs Gelb ClUN DSaeeee ee 2.50 
LINDERA 
—benzoin Spice Bush 
LER R2Ss is 5. teen ee eee .30 
JRL oe reat © ahaa ex Cc ae sh 
LIGUSTRUM 
—amurense Amur North Privet 
12Zetoe1 Cain ee $40 per M 
18stoe24eitre ae $50 per M 
Jet al Ce eee $70 per M 
—ibolium 
1JatOulLo iD ae $35 per M 
LSS tO Vlei i eae $45 per M 


2 tote oritate dees $60 per M 





17 

5 each 25 ea 
.80 75 
1.10 1.00 
VAY) .20 
.30 as) 
As .20 
BoD rou 
45 .40 
.30 ‘20 
att .30 
oO .30 
45 40 
Ge .00 
.90 .80 
131022-5.00 
22508200 
BAN .20 
BU ya 
.06 OS 
.O7 .06 
.10 .08 
.05 .04 
.08  .06 
10 ~ ~=.08 
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LIGUSTRUM Continued 
Each 5each 25 ea 


—ibota 
BS 10224 Sinica. eae $60 per M LZ emer lO 
2 tome 3 Ll eee $80 per M aber 1b, 
3S tomes it, een $100 per M PA 3G 


—regalianum From Cuttings 


i TOwLDEIn:. gener rh ee 20s 

1Sciome4 ain. meee es ie ee TR Shy Wy 

oa LOMOOAEE G. ERM. are eed, PR Lore 00 «6.80 
—lodense 

LEBLOeLO CIN 6 oe aes, ea ae Pea 2) ae Pate PAN) 

RORLOMLG HIN ett t ie ah ae, Jot en ee bo Umma 

POS TOR a 411) Met tele gue 0, eee Shy sf!) 
—ovalifolium California Privet 

1 ZO Goll eee ees $35 per M 05 § .04 

1S 210 C2421 eee ee $45 per M AVES. ANS 

DELO mea alt aes $60 per M ati) Ais 
—vulgare European Privet 

DELO ROp LL eee en Nee Ee ae, os ee eee Pa AW 

a LO) bit d Uo See mere Be ys co ce. ue sly 9 2st) 

ZELO £021 Laer ee ra eared hie a ee EDO .0 

LONICERA 

—hbelle albida White Belle Honeysuckle 

DELO SOR LA wt ae ee POUIEC ORE 20 

BALO C431 Cle ee RA treet: hy) RPL AY 

ASTOR ORL G Bg: te te rr nee eee 00 86.45 ~—s—40 
—fragrantissima Winter Honeysuckle 

2etOT ae lee ee ee ee Ss eli) AAsy PA 

Soto 245 (tit er oe ee ee Bie 1 Apso OH 

AVLO TD ci bee rete Fae ee be eee [5 Ome 40 
—maacki Amur Honeysuckle 

3<totA! ftir ean 4.0 gee 3D 30 

42t0 s5 ulti ee ce i ew ra, ae hy eA 
—morrowi True Spreading 

DO cool bast ee ae ete Rees Sit) by AN 

BktO tA Tint cet ere ee ai ey BBY  GAPe Vae 

ALtOTO Si het een ee oe 50 .45 ~~ «40 
—standishi Dwarf Upright 

18 to 249i: Amen. Bee ee St ey edi) 


22tO 28 tl peepee eee 30 °©«=—«80S 8 
8:10.54 fteag i, ee 40 85 .30 
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LONICERA Continued 
; Each 5 each 25 ea 
—syringantha wolfi Spreading Lilac Honeysuckle 


183.107 2411 sae Rare ee nese .20 15 m2 
23tor Seiten ts eee a eee 20 18 15 
3104054 [ie ee eo as, oe 30 e225 We 22 
—tatarica rubra Red Tatarian Honeysuckle 
2A TOLL Le ea | ee .30 2a .20 
Si tO 4ST Ve ees. ce BE 30 Wee2s 
A°LO: Oat eee eee ee 50. .45 .40 
—zabelli Red Honeysuckle 
2st0*S*itve eee tee eee .30 pas .20 
Sto 45 it See See ee ee oe 30 .30 .28 
45to>5 ft. 5 ee eee .50 45 .40 
PHILADELPHUS 
—albatre 
18) t0224: in oe ee 0) .20 18 
2510s e celts Se ele eee ee A .30 DG. 
S2tO S42 it eee eee 45 .40 35 
—aurea Golden Mock Orange 
122toe1 5 ein eee ee ee .30 vay 20 
15710419 7in eee ee .40 ae .30 
18.1024 sine eee ee .50 45 .40 
24716700 *4in oe ee eee .60 Be 50 
—coronarius Sweet Mock Orange 
2710s321 Ae eee eee ean WAY) 18 
3 tOn4 Sit ee eee, Car ee oO .30 20 
47108) ft-2 ee ee 45 .40 a 
—lemoinei Lemoine Mock Orange 
18*tO224-in ee eee yay .20 abs 
2s: LOgs0 eee re ee = i 35 .30 25 
—norma Large Single Flower 
ZEtOtS: thee ee ee ee m5 .20 18 
Sstos4e ft eee eee hee ee c3D .30 PAS 
4 toebettwse eer eee 45 .40 i 
—virginalis 
188to224 sin ne ee eee. .30 25 .20 
2. to <3 sit oe eee .40 35 .30 
SatOWL4 Si Tae Cn rn ee ee .50 45 .40 
PHOTINIA 
—villosa Redberry P. 
SEtOR4* itiseae ee eet arae 45 .40 RSH) 
4.1685. fie cea Ge 50 3.45 40 
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Each 5 each 25 ea 


POTENTILLA 
—fruticosa Shrubby Cinquefoil 
12 GALS in; Spee eee. aT 300 ob aeeZ0 
18 tO 2245 in” Geer ee sie Sy) 45) 
RIBES 
—alpinum Alpine Currant 
15 2tOmt oO ite. © abel ans it. [DD ert ee 2D 
TB BtOmeeS site ce ee ec ee oe Ci shy ea{t 
RHAMNUS 


—cathartica Buckthorn 


2AtOsS Themes) event ae Eee 30 .25 38.20 
S10 FAs tl tae, ecard 00 @7f.006—.20 


—chadwicki Chadwick Buckthorn 


2:3 LOgoe 1 boy 9a ae ee a ee ee POE OU! wea 

Beto ro Ttit ee nee ee ees nae Se aay 30 
—frangula Glossy Buckthorn 

DALO 2 3 V1 Usenet enter tee van aie ais acta Safe aee4s 

Atte t toa ae eee a eee ee 40 200° 2.30 

APTOS tL ea rat eee rates Ses eae OU e402 40 

DetOr 6 its ea eee ee Aiea .50 

RHUS 

—canadensis Fragrant Sumac 

DRLOR SKIL: oy Sdn fae ree oes ZA se le 

SSTLOSARELY Wee see ee ee el oe 50 .45 ~~ .40 
—copallina Shining Sumac 

QetGSSatt eae eee oe ee 40 geee 35 ee. 30 

rs ab ROB: beh @ pein eee an ke eed RO 0 eo 40 
—cotinus Purple Fringe 

EUR S 2 Lr ee en ae oe D0 e een 40) 

SutOCe st ts eee se Ge ee te Um OOM 00 

420757 toe ost Cee ee ee 1.00 .90  .85 

5 StTOLG ities 2 ee ee te eet Oe O00 
—glabra Smooth Sumac 

Da TOROS Gee ee cee ea 20 ccs Lo 

SPL tha T tee ere co eceee en ee (OD OU meee co 
—laciniata Shredded Sumac 

3 SLOLAL TO od oe ee eee aip = Stik dy 

4-TORb > ft Aes eee es re ee 40 .85 £30 


0 tOGG tlt. ee ot tee eee 45 40 35 
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Each 
RHODOTYPOS 
—kerrioides Jetbead 
LS: tomer . ee. se eo ee iad 
DAOR Os Lee es on oo - (40 
S<tOen ASTitee se oe fie eee 45 
ROSA 
—blanda Meadow Rose 
LS tO 4 bine et ee ie .30 
Zi tOme ar L Genes oe Boeke rae .40 
—hugonis Hugonis Rose 
2 toca: iti te ee .40 
Stes Tia ae es eee .50 
—nitida Bristly Rose 
184146:.-24 in. oe ee eee .30 
Deter oct a eae See .40 
—rugosa rubra 
2tOsS bee eee ae a rete ae .40 
3 sTO-42 £05 ene oe ek ee ee 50 
4eTO25 aL tae ee ee oe ee .60 
—setigera Prairie Rose 
Zin LOL OEE Con ae ae ea! .30 
3: to"4: fie aGiee).. ae .35 
—wichuraiana Wichurian Rose 
Jevear: NO. tliactet eee ene Sy) 
SAMBUCUS 
—aurea Golden Elder 
220 coel ee ee ee .30 
tl he hele sam ok) Naeeet MN wn Soe aly 
—canadensis American Elder 
DOR oe l tee eae a ees ee .30 
DATOS GT ree 35 
AST OCT ST Cammy eee oo cokes ate 50 
—acutifolia 
St 4 1. een eee oe a ae oo 
2 Ke Pot PHY Pe or, gat tame a .50 
SORBARIA 
—sorbifolia Ural False Spirea 
DetOUS Uf er, oe ath 30 
3 ateea At eee ee i ack pa 


UMC E RRR inc rece Ge So ah ea a, 00 
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5 each 25 ea 


30 
.40 


25 
35 


30 
45 


20 
30 


30 
00 


20 
30 


30 


29 
30 


20 
45 


30 
45 


25 
145 


25 
35 


20 
30 


30 
.40 


.20 
30 


30 
‘50 


.20 
29 


20 


.20 
28 


.20 
.40 


28 
.40 


.20 
28 
.40 
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SPIREA 
—anthony waterer 


12 Ho 215 in: @s7 eee 
5 FO MGeIn. 2 eee 
¥8. to¥24sin.. “eee ee 
24 togsOBin. -. peer re ae 


—arguta Garland Spirea 


16 Omea4 lites) eee ee ee 
ZELEO (1 Core Ok «axl brs ce eel ee 
SMCOMES tl iron 3. fo ee ee eee 

—hbilliardi Billiard Spirea 


ZELO PS AL CMe aan | Senn ee 
Oe LOCA OT (Stes wht ie neg 


—froebeli Froebel Spirea 


TOTIO RL Gee ee ee 
TSRLOS ZS ein), mee ey we ae ow. 
ZASLORSO SIN pee ee eee Poe nh, oe ae 


—opulifolius Ninebark 


OSLOGLEL (mire © coichtk bn eeeh toe 
PEO RO RL Cememmcntens i srce rite ae ear cet 


—opulifolius aurea Golden Ninebark 


PA AO SS FW RN Fa kn sg hs pS 
DRLOES eC oeieer oro ae 
BELO ROR. Cee ee cel ee ee eee 





Each 


—prunifolia plena Double Bridalwreath 


PB ULO 2 SEIN eee te ete ee chee mee 
DATO MEO EL Uae cane ete OR fae 


—thunbergi Thunberg Spirea 


Eyre bi keleby to eee ae ee oe ee 
32 TOs 4 oN oe ee esa ee oe ee 
D4stOosa0 Bile cet ee ee a 


—trichocarpa Korean Spirea 


Dic MASEL Gatien i eleanor eee 
SG CORSE LUatle cae Je ree ef nee 


—van Houttei Vanhoutte Spirea 


LS 3 TOR24 inl pee ee ett Pe ae 
ZetOm oO el La Aer ee es ee 
SstOmeS Sitinncehsn ee ee era oe 
AU tome D sites eee eee ny ee 


5 each 25 ea 
.18 ol 
PAS 20 
.30 DAY 
tt) .30 
18 15 
up 18 
.30 Ay 
Pas 18 
ald pay 
18 xO 
OMS .20 
.30 PAs 
ale 7) 
.40 oO 
fa2 18 
rou pay 
.40 35 
JAS .20 
fou Py 
.40 ou 
eLG .14 
.20 16 
DAY Paes 
VAS. .20 
.30 28 
Bhs} .10 
a) 14 
.20 18 
.30 Pas 


CHAMPION NURSERIES, PERRY, OHIO 


Each 
STEPHANANDRA 
—flexuosa Cut-leaf S. 
TS StOg24 See ake ete ee .20 
2tOm Onl Lethe aio 25 ee mY) 
SYMPHORICARPOS 
—chenaulti Pink Coralberry 
18"to 244i Glee. Verereas 25 
2-tO & Salley)! Gu FOr RE 30 
3 >to: S451tieeirk eet ree .30 
—racemosus Snowberry 
18 3tO3 2451 T5 a ee ee ace 20 
Zeto. St its 86 wee 30 
SiO cg 40 it: ae eee ee OO 
—vulgaris Indian Currant 
LSStOs24 Sine eee) oe ee 20 
25 1OlS SI ee cee re a he 30 
33, LOMMARL Uy Seer eran ees oe 30 
SYRINGA 
—josikaea Hungarian Lilac 
LGC Oge4 2 tm coe foe ee ae e. 13D, 
PAR WON, (ips Som @ Be As tk gee MW ita sree lat .40 
So Ome 4 LU ee ee ee an ae 50 
—persica Persian Lilac 
1S SO S24 einen ees ee .30 
2: 1OaP Sst os ee ae Oe et .40 
3° tOM 4 Te eee ee 50 
—villosa Late Lilac 
18 eto 24 Sire ees ee .390 
2: (Ome 3 ite ce ee ee oe eee .40 
3 tO 4 Ste eee, te .50 
—vulgaris Common Purple Lilac 
181 1tO.24 0 in eee ee ee ee .30 
2 tome Si Ite et eo 30 
3 topsselts eee ew eae a ee 45 
—vulgaris alba Common White Lilac 
181645 1n eee ena es ee 30 
Zh tOmco cll eee ee eee Ao ee 45 
KB ROWE: Se ce ee ere ys) 


23 

5 each 25 ea 
.20 18 
.30 525 
.20 ED 
io .20 
.30 28 
.20 al} 
PAs .20 
.30 28 
.20 sLD 
.20 20 
.30 28 
.30 a0 
.35 .30 
45 40 
oA .20 
oO .30 
45 .40 
.30 Bac 
Se .30 
45 .40 
OAT 20 
.30 DAD 
.40 od 
.30 was 
.40 .30 
00 836,45 
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SYRINGA Continued 


—vulgaris French Named Lilacs 


Each 5 each 25 ea 
.50 .45 


WS 20,24. Ite sk ee ees .40 
2 GOO Lt. Coe ee (OUse One OU 
3 40 Be. ft. Fo ae fie hed UE 
4 0 Moat. eeereeeees. ss. 1.00 + .90 
—belle de nancy Double pink 
—Chas. Jolly Dark Red 
—Gloria de Moulins Singe rosy lilac 
—Ludwig Spathe Single red 
—La Tour de Auvergne Double red 
— Mme. Abel Chantney Double white 
— Mme. Casmier Perier Double cream 
—Marchaek Lannes Double violet 
—Rhum Von Horstenstein Double dark lavender 
—Pres. Grevy Double Blue 
—Pres. Poincaire Double reddish purple 
TAMERIX 
—africana African Tamerix 
BOLO LSE UT tel: sas ne. et eee AD ee ee 
3 to 4Sfte es on. tow tir ak Se Of =elD 
ASLOND ES Cio CARs oc rn Se 45 .40 ae 
—hispida Kashager Tamerix 
DELOTO 1 Leen te eae ee “itpe ops 20 
eLOGGE 1 Lreaeere ci eo nner ee Meee ee 40 838.35 28 
ALO FO WI Come ec ee ek ee et 9) | 9 3 0) 
VIBURNUM 
—Americana American Cranberry 
MS ACC eT we ts ns ee eee pio spl vay 
LOE ML Le ere eee pee aaah. es “0 Se ooeeee OU 
SILO MGR Le oe ee ee penemen a” ote 0 45° 7.40 
AStO SM DAT eh © 2 teeta ok aap ae oe 6022.05 eeeOO 
—burkwoodi 
WAN Co NB ba neg con SR Aga ew B&B.1.258 110° 1.00 
LS tOm2 SEIN oe ee ee ee Bose. 151.605 1250 
2ElLO Shoei te eee ee ee Bocbe2,00031. 65.115 
—carlesi Fragrant Viburnum 
dO BINS e nt ames B&B 1.25. 1.10 1.00 
LG LOWS irl eee ee ee B&B 15 1.60..1.50 
220m oe ie eae eee Beco e2.00sl GD eel. 
—cassinoides Withe Rod 
LE eTOR sa giles en Seok hn ee 0.8 00) 225 
22 Lda Ol Late 5 ee Sa. Soe 45, =40 £.35 
—dentatum Arrow Wood 
18 STO 224 311s ee ee oe PATS og PAV er es: 
2 LORS 21 ban ee cate cee leet cane Sib ali S25 
Ware LOSI. Lh es Cae eiiats, ee 405 oD toro 
Moet LORD TIE. eee eae ae ae 00; pe DO eto 
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VIBURNUM Continued 


Each 

—dilitatum Linden Viburnum 

On LOMA IL see, 0, Cenetret ee ae 3h 

DOES ok Ce ay ler a en ee 45 
—lantana Ny names Tree .. 

PRGKG S eh Soe og 

eC rt i) he os .40 

AAtG Os Lear e nes she. + A Gy 

§3 tow @ ot Ste es  * .65 
—lentago Nannyberry 

Fi AR ORI, Wa Wg obs Oh Ae Nera eR, LO 40 

Oe 4rd Gao eet aes es, eo er Reena ae: 50 

4270? 5 -Itten tation 3: per eas .60 

5: tanG: Ltr se. rea, 6 ee eee .80 
—prunifolia Black Haw 

ZatOr3 “Tle oe ee ae .60 

OstONa Pitre 7. ee eee ee 85 
—opulus European Cranberry 

AetOKe “Lie fhe, ee ee te eg .40 

SetOs 4 “Tig ene ye Ree ee .50 

ATLOWOSTE Sens CORTE ee akg eis om oo .60 
—opulus nana Dwarf Cranberry 

Seto cl 2) 1s saree ee ee .50 

toe tOr Seine eee oe .60 
—opulus sterilis Snowball 

Di tO ROR Leste ed ee ee Sh 

Scto-4eit.. SOR erent here 4, 45 

As topo Tig eae ees ees 55 
—sieboldi Siebold Viburnum 

Stor 4: Lhe eR eae ee Oe. .50 

ASTOR TEs ech eee et .60 
—tomentosum Doublefile Viburnum 

LEA lOg 24 10 eee ee era, . .30 

DLO me o. tbe tae eee Oe ees Bi, 

VITEX 

—macrophylla Hemp Tree 

Date Atl cae eter or cr et core 6S, 

Se LO At omc, ER .40 

WEIGELA 

—abel carriere Rose pink 

TOMLOM Ce Aili rea ee Sar. 2S neue ec pau 

aL OME ODE WE eg Boel Ss Gili Ts .30 

er Naa. © A ee ee ene eee oo 
—candida Snow Weigela 

DELOLS oh een enter ets oe 30 

Sap asl bot BM ee an, Peet a ay 

AOR st eRe ee a Rae .50 
—eva rathke Red Weigela 

TOrt Ome Slt eee ae te ne eet 30 

Za Omers hl Cee nee had eek, ark sou 

SP ee ee ee re as Cee 45 
—florabunda Crimson Weigela 

LBRLOS2 Aan ee ee Sc ee PAY 

EATS ROMY iy CF oy ee ea .30 

3 LOpe A Tires art tb ooo 


__ = . 35 
5 each 25 ea 
308 Meeed 
.40 .30 
.30 2.5 
oe 30 
.00 45 
.60 200 
BE .30 
45 .40 
5 200 
lad .70 
254%) 00 
80 rho 
pe .30 
45 .40 
.00 50 
45 
Aaa 
.30 vids 
.40 mo 
.00 45 
45 
On 
Pay .20 
OU Pals 
.30 25 
au .30 
VAN 18 
‘20 .20 
.30 28 
Pay .20 
.30 wae 
45 .40 
way .20 
.30 mad 
.40 att, 
.20 18 
25 .20 
.30 28 
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WEIGELA Continued 


—hendersoni Dark Pink 


Each 5 each 25 ea 


Dato. St tat . ce, OS eee ke Qhrere20e 1S 

SUG: A) Tio ee eee ee St eee | 220 

4 eho «ft: ee ee ee eee onc 45° =40 235 
—nana variegata Variegated Leaf Weigela 

18 30 R4Rin.. Seer os. . 0m e257 *.20 

2 tOMmSatt. . sees .: B5ar &30).9 .25 


Hardy Climbing Vines 


AMPELOPSIS 
—engelmanni Engleman Creeper 
Dy eCareNOal oh 3h) eee ee eae .20 16 .14 
Ba VCALUNG le se ERE OEE .30 pos) .20 
—veiichi Boston Ivy 
DEV CAGEN OMe). Ge eee Ut ee .30 .20 .20 
OEY COLIN O76 | epee er ee ee .390 .30 ao 
ARISTOLOCHIA 
—sipho Dutch Pipe 
22 Cara IN Ow Laeaeas. wary 4. eats aes OU) 45 
BIGNONIA 
—radicans Trumpet Creeper 
DEV CAreNO g) eenrt re ae oe eee VAL pL alo 
BR VCODEN Otte ha: ae eee GAS .20 18 
CELASTRUS 
—orbiculatus Oriental Bittersweet 
ey CAteN Oat pe ee es ee ee 20 .20 18 
omy CAT INO te lao re ee ea 132 HE 24 
—scandens American Bittersweet 
Dey COLMINO. 4 Ls ast a ae eR er wo .20 Ala’ 
3AVCATEN O21) Gertie allel nel: pai .28 24 
CLEMATIS 
—henryi Large White 
DEV CATR NO. Ue Ser eter eee .50 45 .40 
—jackmani Large Purple 
DY GALEN O te Lemenrcse ee ie acct) oe .50 45 .40 
—mad. Ed. Andre Large Pink 
JA VCATENO -& Luse eis he ees oc Bont) oe 110) 45 .40 
—paniculata Small White 
2VOare NO. eee ee ne se .30 WAS) .20 
LONICERA 
—gold flame 
2s VOATANO A lo ee ee eee .40 BY .30 
—japonica MHall’s Honeysuckle 
LlpveargNove lst es ies .10 .08 
2 VOCATION Ose | ee Oe te eee, oy! 18 a6) a2, 
—sempervirens Scarlet Trumpet 
o> VeCSraNo Wl nce ee re DAs) .20 18 
POLYGONUM 
—auberti Silver Lace Vine 
2eveare NO eles wee eee eee .40 Bar) .30 
WISTERIA 
—magnifica 


2 year No. 1 Blooming Plants .. .40 35 30 
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Each 5 each 25 ea 


Broad Leaf Evergreens 


BOXWOOD 
10 tGg(22in. B&eS 72 eee. “60. 7 955 3.50 
125 tOs lost bac RB 55 6 eee 0mm 60. 1D 
ID TOGO ee De be 440 ee se 1.25 Sal. PO ea.00 
18eiG24) lee botbwe 5s Se 1:50 “135 25 
2ARLOMO OPINED Or wets 2, oes. 2:29) soa eze00 
DAPHNE 
—cneorum Rose Daphne 
OStOe Zeina be eee MID .65 .60 
1Z2tO2)0 Sins bos bee 1.00 .85 .80 
15710") O81, D621 eee 2 omer L000 
ILEX 
—crenata 
TO7AO LO 1 BO bee eee Te25et 0, 1-00 
1eetO724e1ne be Bee ae Te Gomer O01. 50 
24710730 "ine- B87 B eee eee oe 22a 2:00 
—glabra Ink Berry 
1 2G mL Onin) Oc ks ae eee WAU suse PAS 
fd DELO ml Gari Tee Gc a eee itis MTU) CSW 
1OMOs2 41n VDOC eee ee yaaa Pa OAT 
—opaca American Holly 
Sate tte Oe ben ee ee 3.0072: 75 
AS O72 OF lt bot be eee eee ae 4.00 53.15 
DE tOnGed Lables eae eee ».00 4. 20 
EUONYMUS 
—carrieri Glossy Euonymus 
15°10 718: In eee 6 eee aes, 40302435 30 
LGStON2 43 IN ge Sees a ‘550i .45 .40 
—colorata 
TD ECOSPORT eater ree ee i) te PALI AS 
1GSTOR24¢ il ws 2 eee ee 45eP So A0h 9.35 
—patens Spreading Euonymus 
LORLOM LO tt ee een) eg eee 00 45 .40 
16410924 Finke a eee -GOmmaeD 5 .50 
yA" haf “Pie ered, egy ee een LY (OOM OURO ELD 
—radicans Winter Creeper 
TZETOS1LD Sin eae. Rei DAtie R72 S. 50s ted 22 
1 OSLO Wl Geil), weet oer uated oc nine w 40s reso. 2.30 
DCO ea ea Te ee hh ves oh aA Sl pet 45 40 36.35 
—vegetus Big Leaf Winter Creeper 
LZELORLD Mir eee reece) eee F280! Oa 45 .40 
1am Ome cho) i ia) ee OU ss a0 ae 6 5U 
REG a F S heh. ee ee eg eee eee peels ee by Aas .60 
MAHONIA 
—aquifolia Oregon Grape Holly 
LOSLOMLO SITAR ES Sc owen «co reek 1.00 .95 .90 
1GmtOgo Set bar beet 4 6 2 nee 1-50 Mei-oone 1,25 


ZALOMe Oe LUE ES OCES  oa-es s 1') 5, BARN, bo 1.60° 1:50 
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Each 
PIRES 
—florabunda Mt. Andromeda 
12eto "1b sinespread BacBaa8 1.50 
15*to 18 in. spread B&B ..... 2.00 
—japonica Japanese Andromeda 
122to #1): in.) B& Bie re = 1.50 
15° tGmioe in, Bec eee ete 1:75 
RHODODENDRON 
—hybrid seedlings 
15 atothe in.< Bé: Bue Sere ee 3.00 
1S *tOger INgbebee eee 3.50 
Evergreens 
ABIES 
concolor Concolor Fir 
OulO Mt Oeil weer te oe, ca tes 4 7.50 
SrtO wl ella ee 26 5 erat ae 9.00 
LOD TO ML 2 CG see oy ce ew Ss, 12.00 
—douglasi Douglas Fir 
SetOML Det Cape te vee eens: 10.00 
JUNIPERUS 
—chinensis columnaris 
DOL ME LLL en oe <A ote ae ee 2.00 
SOLES bi Ube oe, toate eecerees oe 3.00 
HT ape dba ak ak, Ae OR OR Pe see shalt 4.00 
BLOM Oth wee a ee ee te 5.50 
Gatow 810 2 ee ee ee 8.00 
S ston Og tn Wind oe se ae 10.00 
—chinensis mascula 
ie LOS SULT ee eae i A te lane 2.00 
DE LOmAgT bau an uae en er ee eae 3.00 
A LOS Osa Laat eee ee ee Re ees 4.00 
yieLO aCe) bo. oat hole eee ee 5.50 
—chinensis pfitzeriana — Upright 
LociGe? ain ee aro SAA pS 2.00 
ASLO coal iiakeee cen tar 2 eo ee 2.50 
BOSLTOsOGSIN eee ae ee 3.00 
—chinensis sargenti 
{PA et ib iek got adeaies. ‘ORE a 1225 
150 ELS Siti ees ee ane eee hy 
—chinensis smithi 
2 dLOBO TLL ee ee ee eee 3.50 
OLLOTA CIT ees Seater ra bees 4.00 
—communis horizontalis plumosa 
LOeCOR LB AI een eet ee ee 1.50 
TSEtG e245 Titec cee ees 2.00 
24 TOTO Siecle ae he ok oe AAD 
—communis hibernica Irish Juniper 
13 Ora iT Oe ere eee 20 
2 ee vOnae oe l Lan ee ee Meee gees 1.50 
252010 Oo ee LE et ee ee ee ibe es 
Stee lOeae peel Cee eee Me pearde 
—sabina Savin Juniper 
15 2t021 3 3in ey CO cee 1.50 
19°40; 24 "ins 3 so ae ee Ab) 
24°10) 308in® ee Sean aan 


5 each 25 ea 


1.50 
2.50 
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JUNIPERUS Continued 


Each 
—sabina Von Ehron 
15 * TORE Siri te ores cee ees eas. 5 1.50 
LS ton24oin 2, ee ee Peels 1 War bs} 
v1: iy fain {t) aha ORR genera 2.20 
REX) h ea Ry | ee A 3.50 
—sabina tamariscifolia Trailing Juniper 
gle Pee es La 
Tos topes tei es oes ae ats. 
24ASTGe aU Siete eck Rs 2.75 
—scopulorum chandleri 
Pe as at Ge aa 8 Eo A 2.00 
SLO coe LU ee eres Coes mae eran ee ee ae SyrAs: 
4A. TORDTI CS rt ate eee ee ce 4.25 
5 to: Gutts. .-: d ea eee, PS. 5.25 
O20 6. tba s. ee tae ee ae 6.00 
OST aL O2i tlc te eee ee 10.00 
—virginiana burki 
2 LES an ns nee see 220 
SELOUSET Ur gee tye cee ates 2 Bi25 
AALS T b.c es 4 OM Aa ee ane ieee 4.50 
—virginiana cannarti 
ZBLOV OTL L See te ee ee 2:20 
OtO; 479i tiris.. 6. a eee ona 
AB LOROD LUE ied Gta iy deans ne esate SEE 4.50 
—virginiana elegantissima 
lien te LL See ai ne ea oN sods 2 SP ty, 
BELOW Lele cy a Se ied Oe 4.50 
—virginiana glauca Blue Cedar 
PE LOoe Leet 2) fe ee ee ee 22D 
SELOGAG (ts sas oo cies ee a 3.25 
eS COE LE Crs trey at een BR 4.50 
—virginiana keteleeri 
PARES 2) Ms Aad ean et ge SE 220 
CTU E User ee ae pe wets BD 
PICEA 
—albertiana conica 
PPADS ahaa ballets. re EP ole ar Loa 1.50 
L5eCOCL GRIN wee ee a eels es 2.00 
—excelsa Norway Spruce 
LoweetO 4 erin? FH) BERET Eee 1.00 
CAEALON Power TL tee ttn 5 nxt ite 1550 
AV eRLOUe Otte sas ook 1379 
DIM LOMB BS Ltt mete ty ee: 2.50 
COE LU gas I al 3:2) 
des Ole | Use eee ee ne ce Sy 
Gee LO Me Omer Lie eo ne 5.50 
—pungens Colorado Spruce 
DO ae Lbs ae ee ey geice AR 16765 
Sn LO aT Comermeres a AN tie hel alt 2.50 
AUC tee Te oth. ise oe 3.50 
PINUS 
—mughus Mugho Pine 
2 LOS LOO aoe co 5, See 1.50 
LOSROML Geil inmee emt, be ron is gA 2.00 
RSP de fed ih Layo en ae rename ERS 2.50 
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5 each 25 ea 


1.35 
1.60 
2.10 
3.25 


1.60 
2.10 
2.60 


1.85 
3.10 
4.10 
5.10 


6.50 
8.00 


2.35 
3.10 
3.60 
0.29 


1.50 
2.25 


1.35 
1.85 


1.25 
1.50 


85 
1.25 
1.50 
2.25 
3.00 
3.50 
5.00 


1.25 
1.75 
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Each 5each 25 ea 
RETINOSPORA 
—plumosa 
D Fat 0 SU PIN. 5 ae ee, bth. Cee LOO 
B OtGn. 36) Ito Ug epee ee 0S iio 21.60 
Sto 4 ft ee eee ee ae. 2:00 B2:00 
—plumosa aurea 
i? tOmloein, Jeena ae ae wees [OO mes O ee 10 
1) AGBa C211. ere cer Ate, 1 O0 Pe. 90 9 2.00 
18° torZ4ein., Seen ce 8: Hades LOL O0 
2410 PSUR Da pee a RE PSO GIsS5Ie- 1-25 
ONCOMERU, 1 Prue ee aa oy ate 92008 18-50 7 7.50 
TAXUS 
—cuspidata nana brevifolia 
eC MIN Pie. ete ae ee eee 2.00 mel CO LedD 
AOE LOR Opler ee oe ine et ae yah esty — PAPAS 
—capitata Upright Yew 
] COM S ONIN hun Bi tn ee ee 100 ma leoDr 6 1t2.5 
LOTEMLOM2 Gomme lise 5) oe, 6 ere 187 See t.60 e i-50 
Dem LOM octt S85 ie 221 5a)3.60° 2.50 
21/6 BLO a metal U eeu ea 2 ee ear ORL Oen oo OUME o2OU 
Suan Ome 4 Sa, Cle hk 0a a ek pee 4.75 4.60 
—cuspidata Spreading Yew 
125 TOL Dein sete ca ee sll Does yp = 9 hrs 
15¥toel Shins 2.2. lee eee 200 EeCOw ele 5 
1K C01 re Sab baly, oo) Se wh ae un ee ee 2510 2.00 2:00 
ZARLOMOU RIT Sete wh t  e k,n ae 4.00 4.75 
—intermedia 
ba rek Ib nbak: As Pes ete roe Ses ai tes ae 
LORLO GLO TIN ee eee ee are ed 2.007 F85e) 115 
ROS ee) ee Shak gee em oe RIN gee wee Vests, PANU) OAGYE 
—media hicksi Hicks’ Yew 
eae LO MLD SEY coke ik Gee noel Se ee 162.0) Det 
LS RUG RL Onto et ete ete ee TSO 35 ae lee 
LESBOS 24 in me ee ee 2.00 melei a 
THUJA 
—occidentalis American Arborvitae 
182 1OeZ24 ain tee eee So ere LOOT Comme io 
DLO. Ol Le een a. ts aleten Sue: 1550 Sel oOmelaco 


—o. douglas pyramidalis 
1Getou24cin: : 4 
Ze LGW At Le eee. 2k ee SOB 35 


—o. globosa 


it ALG MLD ci tine ee eee See ne 1.00 a CO meeco 
LS BLO 1 Oe Ll) ee iene rc ee ee Li25ame) Ome OG 
—o. lutea George Peabody 
QatOOettn ain). ee ee, een 1.507835 
SUlO eae Cer et ee ts ee tee ZO00F 2.75 
—o. pyramidalis 
LB ELOMD AR IN Se etek anne a TeIGe e008 oC 
Ou LO moa Ligier ee ee 1.75, 51.6009 oO 
SO lLOse ae Ll eee ee as rere 2 ee 2.00 2.35 2.25 


—o. woodwardi 
12 tonld5 in. ; 75 
LBxtGelGeiniers ow oe eee 1:25.81.107 21.00 
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TSUGA 
—canadensis Hemlock 


Each 5 each 25 ca 


Oe LORS Veet lee pe ee ae 2.00 1.85 1.75 
2Y2e Om meee Lice A es ee 2.00 2.35 2.25 
in (O04 Ser Lied ees. ogee. 3.25 3.10 3.00 
4islOi Det ts aes as iat See: 4.25 4.10 4.00 
Die LOT Oa eek Lae eer ee ee 5.00 5.35 5.25 
Ce Ga ae lee 2s . eee 7.90 7.25 


Roses - Hybrid Teas 


Two-year NOW IM see. fee eae .40 oD .30 
Twovyear No. ol)2 ee eee .30 5. .20 


Ami Quinard, Dark red nearly black 

Betty Uprichard, Orange carmine 

Columbia, Double pink 

Chas. K. Douglas, Flaming scarlet 

Edel, Frost white 

E. G. Hill, Dark red 

Etoile de Holland, Velvety crimson 

General MacArthur, Crimson scarlet 

Grus an Teplitz, Cherry red 

Joanna Hill, Indian yellow 

J. J. L. Mock, Bright pink 

Kaiserin A. Victoria, Creamy white 

Lady Margaret Stewart, Yellow and orange 
Margaret McGredy, Brilliant orange vermilion 
McGredy’s Scarlet, Scarlet rose 

Mevrouw G. A. Van Rossen, Apricot & golden yellow 
Mme. Jules Bouche, White, primrose center 


Mme. Edouard Herriott, Terra-cotta bronze and 
copper 


Mme. Joseph Perraud, Buff, flushed shell pink 
Mrs. E. P. Thom, Canary yellow 

Pres. Herbert Hoover, Reddish orange and gold 
Pres. Plumecocq, Coppery yellow and salmon 
Radiance, Pink Rosy Carmine 

Radiance, Red, Bright crimson 

Rev. F. Page Roberts, Rich golden yellow 
Souv. de Claudius Pernet, Sunflower yellow 
Souer Therese, Chrome yellow 

Talisman, Copper and golden yellow 
Vaterland, Scarlet maroon 

Willowmere, Shrimp pink, shaded cream 
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Baby Rambler Roses 


Each 5each 25 ea 
2 YeateNo, «1 oe. eee ee One oD 500. O0 
2 SeatraNo, 142° Se eee .30 hs, .20 


Gloria Mundi, Clusters of orange scarlet 
Ideal, Rich garnet red 

LaFayette, Extra large cherry red 
LaFayette Pink, Clear pink 


Hybrid Perpetual Roses 


2 YeareNowm . 89.. o2.. ee Ah) .30 20 
22VGnRreNO.2142 Fk to eas. 8 oe .20 15 ied 


Frau Karl Druschki, Double white 
General Jacqueminot, Crimson Scarlet 
Mme. Albert Barbier, Cream and apricot 
Paul Neyron, Very large rose pink 
Ulrich Brunner, Cherry red 


Climbing Roses 


2. VearwNoOa lee jaineee. eter sate .35 .30 PAT 


2 ey CATS INOGSLY® we coreg eee DAS) .20 e195 
Climbing American Beauty, carmine red 
Chaplin’s Pink Climber, Clear pink 

Dr. Van Fleet, Large flesh white 

Dorothy Perkins, Shell pink 

Excelsa, Red Dorothy Perkins 

Jacotte, Orange yellow 

Mary Wallace, Rose pink 

Mme. Gregory Staechlin, (Spanish Beauty) Pink. 
Primrose, Light primrose yellow  , 

Paul’s Scarlet Climber, Bright scarlet 


Hardy Chrysanthemums 


$8.00 per 100 — $60.00 per 1000 


Alice Howell, Large orange yellow 

Autumn Glow, Large red 

Barbara Cummings, Very large clear yellow 
Early Bronze, ery large, lively bronze-yellow 
Fields of Snow, Dwarf white button 
Granny Scoville, Very large coral-bronze 
Golden Queen, Large sunflower yellow 
Indian Summer, Large bronze 

Jean Treadway, Very large rose pink 

Little Bob, Bronge button 

Lillian Doty, Large compact deep pink 
L’Argentuillais, Very early large bronze 

M. Ruel, Amber bronze with golden tips 
Model of Perfection, White button 

Marie Antoinette, Large deep pink 

Old Homestead, Large pink 
Victory, Large white 
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New Hardy 


Chrysanthemums 


$2.00 per 10 — $15.00 per 100 


Acacia, Semi-double sulphur yellow 

Amelia, Large red 

Autumn Light, Coppery bronze 

Caliph, Double oxblood-red, velvety sheen, Korean 
Gleam O’ Gold, Primrose yellow 

Goblin, Warm golden bronze 

Lavender Lady, Very large true lavender, Korean 
Mandarin, Coral pink, Korean 

Pale Moon, Fluffy sulphur yellow, Korean 

Pigmy Gold, Dwarf, Small golden yellow flowers 
Rose Glow, Pink Korean 

Saladin, Coral Korean 

Sunny Boy, Dwarf yellow 

Symphony, Coppery-rose, Korean 


SINGLE KOREAN MUMS 
$1.50 per 10; $10.00 per 100 


Ceres, Copper 
Hebe, Soft lavender pink 
Mars, Deep amaranth red 


HARDY CUSHION MUMS 
10 for $1.50 — 100 for $12.00 


Amelia, Pink King Cushion, Bronze 
Golden Cushion, yellow Queen Cushion, White 


Fruit Trees 


STANDARD APPLES — 2 year 
Each 5 Ea. 25 Ea. 


Nehaal G yatta. oe S245 40 30 

Q21G tO mlr= LO cake: .39 foo me AG 

Tal GEtOr 9-108. ora. ae 2oeei2D Py 
Baldwin McIntosh 
Cortland Northern Spy 
Delicious Red Spy 
Duchess of Oldenburg Red Rome | 


Grimes Golden Rome Beauty 


Hyslop Red Astrachan 
Jonathan R. I. Greening 
Kendall Sweet Bough 
King Staymen’s Winesap 


Melba Wealthy 
Maiden Blush Yellow Delicious 
Macoun Golden Sweet 


Yellow Transparent 
DWARF APPLES — 2 year 


Serianiaaw Ups... evar.” .85 .80 

Loartolperin' oe. Sick. -70 .65 
Delicious Staymen’s Winesap 
McIntosh Wealthy 


Yellow Transparent 
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CHERRIES — 2 year 
Sweet 
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Each 5 Ea. 25 Ea. 
11-16"andFupes 44 Fe: 60 . .55 .00 
Q21G EtOH LO ere 00 3.45 .40 
Ts L6n tO «9-1 6a eres 40. HEod .30 
Bing Lambert 
Black Tartarian Napoleon 
Black Giant Windsor 
Gov. Wood Schmidt 
Yellow Spanish 
Sour — 2 year 
LislG@and Upesesaa i) mite Oe) 
O=16m10 41 1-16.43 oa: 45 42 oc 
teLogsLO  '9=l6615 seperias POON OD .30 
Early Richmond Montmorency 
English Morello May Duke 
APRICOT on Plum 
Hungarian — 2 year 
Pletheand Ups POOL 45 
9216, tomLisi 6M Asa 45 .40 coe 
1-16 t0r 9<L6 ae Arar Be spe 28 
QUINCE — 2 year 
Sem and UD): a eee hp ieee eh) 
Vast 0.58 7o-) uke. wee ee 45 40 ceo 
ea G2 eens od .30 PAS 
Orange Champion 
STANDARD PEAR — 2 year 
ubed GRAN MIID ee eee 500) Seto .40 
0-1 69-10 @itel6 w....> ee 40474335 toe 
fo 16 met 19516 poe ee By ae Pepe 
Anjou Gorham 
. Bartlett Kiefer 
Bosc Lawrence 
Clapp’s Favorite Pultney 
Cayuga Phelps 
Duchess Sheldon 
F €lemish Beauty Seckel 
DWARF PEAR — 2 year 
DS ATC eaU Deere eas 45°. {40 SSH 
15 10 98M eee a. ai) 2 28 
Bartlett Duchess Seckel 
PEACHES 
LlielGyandaup Ges .30 28 PAS) 
9-1Gato.sl=l6cjeu ae, Bay 2, .20 
W21G6E to .9-16fees..... 4 - PAGE Ne ALD 
5-16 e toes (a) Ge oe ie Aly 10 
Early Elberta Cumberland Roberta 
Gage Elberta Gold Drop Rochester 
Admiral Dewey «Gold Mine Red Haven 
Belle of Georgia Golden Jubilee Salway 
Bracket Heath Cling Salberta 
Carman Hale Haven Shippers’ Late Red 
Champion J. H. Hale South Haven 
Crawford Early Lemon Free Vedette 
Crawford Late Mikado Wilma 


Oriole 
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PLUMS — 2 year 
Each 5€Ea. 25 Ea. 


L1-16 and up 4260s. 00 .45 ~~ .40 
S216 StGe 112165 ee 45.40 40) | ..30 
1=16 itOeeO=160 0 es ab, Pee 
Abundance ~ Imperial Epineuse 
Burbank Lombard 
Bradshaw Monarch 
Grand Duke Reine Claud 
German Prune S. Damson 
Hall Prune Stanley Prune 
Italian Prune Yellow Egg 
CURRANTS 
Per 10 
MayseProlitice2syear NOmio 3.2... $1.50 
Fay st Prolifics syeartNo. 1 far. en 1.20 
Perfection,!2 -yvear;No.fl ............ 2.00 
Perfection ole year aNO- le as]... 1.50 
Red Lake, 2 year, No. 1............ 2.00 
Red tLake, tl year,.No.;1 ............ 1.50 
Wilder s2e@year.1N0. le 22.2 2.25... 1.50 
Walder, 1 years Nosy] ®. tanta wiser = 1.207 
RHUBARB 
2mV CAL NOMS eee ae eee ae .00 
GOOSEBERRIES 
Downing ZuyCareNOwl eee 1.50 
Downing IB VEATENO fe) re ss 0 
Ream ackeL = 2cyeare NO. te. 1.80 
Red Jacket, 1 year, No. 1.:........ 1.50 
BLACKBERRIES 
Per 100 
Blower No. 1 Root Cuttings ........ 2.50 
Eldorado No. 1 Root Cuttings ........ 2.50 
RASPBERRIES 
IN Ve SOP Otis G1 DS sentir neat owas ues 2.00 
CUINIDEDLATIORLDSMree cre ee nee haa, 2.00 
Indian Summer No. 1 suckers....... 2.80 
Latham No. 1 suckers....... ZOU 


Taylor No. 1 suckers....... 2.50 
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Per 160 


$12.00 
10.00 
15.00 
12.00 
15.00 
12.00 
12.00 
10.00 


4.50 


12.00 
10.00 
15.00 
12.00 


Per 1000 
20.00 


20.00 


18.00 
18.00 
25.00 
22.00 
22.00 


36 


GRAPE VINES 


Agawam red 


Brighton red 


Concord black 


— 


Caco red 


Catawba red 


Delaware red 


Fredonia black 


Moore’s Early black 


Niagara White 


Portland White 


Worden Black 


ASPARAGUS 


2 
1 


2 
1 


2 


— 


— 


year No. 1 
year No. 


year No. 
year No. 


year No. 
year No. 


year No. 
year No. 


year No. 
year No. 


year No. 
year No. 


year No. 
year No. 


year No. 
year No. 


year No. 
year No. 


year No. 
year No. 


year No. 
year No. 


Martha Washington 2 year No. 


1 


year No. 
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Per 100 Per 1000 


8.00 
. 6.50 


.. 8.00 
.. 6.50 


.. 9.00 
. 4.00 


....12.00 
....10.00 


. 8.00 
.. 6.50 


Pea 710.00 
. 5.00 


.. 9.00 
i... 1.00 


.. 8.00 
. 6.00 


.. 8.00 
. 9.90 


.: 9.00 
. 7.00 


.. 5.00 
. 5.00 


.. 2.00 
. 1.50 


70.00 
60.00 


70.00 
60.00 


50.00 
35.00 


100.00 
80.00 


70.00 
60.00 


90.00 
70.00 


70.00 
50.00 


65.00 


45.00 


15.00 
10.00 


[e}esvovecnccavancunsessenceoceuannceucusesneessaccocgsassnsoneurecessasaagscinfa] 


Balled & Burlapped — 


Schedule of additional charges for 
deciduous stock when ordered 
Balled and Burlapped. 

12in. Diameter $  .30 
15 in. : 50 
18 in. * 75 
Ain: i 1.00 
24 in. oy 2.00 
30 in. “t 6.00 
36 in. i. 9.00 
42 in. of 4, 16:00 
48 in. pt 22.00 
54 in. ts 30.00 
Platforms are in addition to above 
prices. 


Boxing Schedule 


RUE ROU AYIg MeO OsATEL) ee 33 $4.75 
UPR td set osha ie < iets Ey ta Bee 4.50 
SMTi creer, Moki le. og. 4.00 
DO thax asin x 20 tn Aft. 3.25 
Ott OU Ile? Xe OU ATL. 2 ra 3.75 
Bittserse: in. x s0in 4.) 4s. 3.00 
S ftom 24sin ix 24 in oo oe: 2.50 


Add 50c on all sizes of 12 ft. boxes 


; Ce]evsnncevensonnsecssuseraeeserveccusserunsncnenganseruransesesuseeeueeseusoeeeenseceecsunsueneueussensugnueuscengensesccecceseesuessangessenseuensuaeeeneeataay 
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